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Mossad:  Serviço  de Inteligência de Israel Capítulo  1:  Origem  e Formação 

O Mossad, cujo nome completo 

em 

hebraico  é  ha-Mosád le-Modiʿín 

u-le-

Tafkidím Meyuḥadím, foi fundado em 13 de dezembro  de  1949, no 

período 

pós-

independência 

de 

Israel, 

quando 

o 

jovem 

estado 

enfrentava  ameaças 

existenciais. 

Inicialmente, 

o 

Mossad  surgiu  para unificar 

as 

várias 

agências 

de 

inteligência 

que 

operavam  na  época. 

Sob  a  liderança  de Reuven  Shiloah,  o Mossad 

foi 

consolidado  com  o objetivo de garantir a 

segurança  do  país, através  da  coleta  de informações  vitais  e operações secretas. 
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